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Télécharger | @ Omin 18 


Question : 
Noble Cheikh, qu’Allah vous accorde la réussite. Concernant le port de la montre, est-il mieux de la porter sur la 
main droite ou la main gauche ? 


Réponse : 


Ceci est en fonction des habitudes. Ceci fait partie des habitudes, 1l la porte donc de la manière dont elle est portée dans la 
société. 


[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qu’Allah le préserve] 
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